COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO 

Provìncia di Ascoli PÌc©no 

ORDINANZA DI EVACUAZIONE PER FINALITÀ' DI PROTEZIONE CIVILE 

Ordinanza Prot. n. 4484 del 26/08/2016 

IL SINDACO DI ARQUATA DEL TRONTO 

PREMESSO 

Che in data 24/08/2016 l’evento sismico di magnitudo 6.0 ha causato molti e folti Ira ia popo.az.one e 

SttST ' 'd^omenc si è verificata una grave situazione di emergenza ne. territorio 

comunale, ... • , .• oi natrimonio immobiliare ed aile infrastnitture , 

S: T'ìric" Turioni coinvolgimento della cittadintmza. che rende 

improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza nella popo azion- miei e.Sa 

Considerato ohe è ancora in atto attività sismica con del tutt0 provvisoria la 

tecnici più dettagliati ed accurati. 

Visti 

L’art. 4-08 lett. C) del D. Lgs. N.i,12/ì998:_ 

L’ait. 15 delia legge 24 febbraio 1992 n.225 e smi; 
gli axt.li 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. n. z6 //'000, 
la legge 241/1990; 

ORDINA 


F 1 ’ SnSS .l f pOPo" N fcmLE DEL COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO DI 
SS EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI NEL TERRITORIO COMUNALE; 

E’ fatto obbligo a chiunque di dare alla presente Ordinanza la maggiore diffusione possibile. 

Prefetto ed alia Presidente della Regione Marche. 

Responsabile del procedimento è il Geom. Mauro Fiori, operante presso il modulo operativo de! Comune 
sito in località Borgo di Arquata cel Tionto. 

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio dei procedimento agu mle:essatL 

Arquata del Tronto, lì 26/08/2016 
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Il SINDACO / / 

P.I. Aleandro Pepaci 
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